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Molenhoekpassage 5,5242 CZ, Rosmalen, het vervangen van een condensor 
op het dak 


Omgevingsvergunning a angevraagd 

(aangegeven is de datum van ontvangst) 

Locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum 

Molenhoekpassage 5, 5242 CZ, Rosmalen, het vervangen van een condensor op het dak, bouwen, 
WB00034080, 20-07 

Bij een aangevraagde vergunning kunt u nog geen bezwaar indienen. Er moet eerst een beslissing 
worden genomen op de aanvraag om bezwaar te kunnen maken. 
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